FRANCISZEK RUSIN 


czeladnik tokarski 


urodzony w r. 1871, zmarł dnia 24 listopada 1902 r. po długiej 


a ciężkiej chorobie opatrzony SS. Sakramentami. 


W ciężkim smutku pogrążona żona i rodzeństwo zapraszają 
na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we środę, dnia 26 listo- 
pada 1902, o godz. 3 popoł. z Collegium Medicum na Grzegórzkach 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Drukarnia Narodowa w Krakowie 


